STiiCKTOM StnEET - . • EFFECTtVE DATE: 03/25/91 

tlCjilS RgGtJLAf? LS 108 FTS - SINGAPORE TAR/KICOTINE SINGAPORE 

{mASO COOE-1050 (SGP) 

APPLIES TO EXPORT FORHOLAS: 5S 

HAW)(HE TYPE : llllF-2 


ntTER ROD LENGTH : 

IKl.O 


MM 


FILTER CIRCUKfERENCE : 

24.45 


MH 

(LASER) 

NUMBER UP • 

6 




PLUG LENGTH j 

19.0 


HH 


ROD R,T,0. : 

20.00 

IN 

. H20 

(TOTAL FHCAP) 

PLUG R,T,D. ! 

3.33 

IN 

. H20 


PLASTICIZER : 

TRIACETIN PZ 



05-800-A 

APPLICATION PERCENT ! 

e.oo 

% OF DRY V/EIGHT 


APPLICATION WEIGHT • 

6.0? 

GRANS / 100 

R(»S 



6.04 

GBAHS/ 100 

SODS 

(DeicCer 06 

FILTER row : 

FT-222 |F10(EASTMAN) 


05-222-E 

: 

FT-222 |F10(CELAN£SE) 


05-222-C 

DENIER PER FILAMENT ; 

2.6 




TOTAL DENIER - 

42,000 




CROSS SECT 1 ON ; 

S 10 




PLUG WRAP USE UP: 

26.25HM X 45O0H 

JEXTER 4500 

« 

06-276-A 

REPLACE WITH : 

26.25MH X 4725M^CUSTA 28045 

> 


06-30()-A 

ANCHOR AflllESlYE : 

UPACO 6/32-0 



PVA 61-425-A 

GLUE APP. FOR ANCH, ADH : 

TWO GLUE LINES 




LAP ADHESIVE ; 

FULLER HH 8229CH 



6:-428-A 


(06-300-A) 



(06-276-A) 

DRY WEIGHT ; 

75.91 

GRAMS / HKJ 

RODS 

75.46 

DRV VfEIGRI W/ GLUE : 

76.4 1 

GRA(-IS / 100 

RODS 

75.96 

WET WEIGHT W/ CLUE : 

02.46 

CRAMS / too 

RODS 

82.00 


REASOH rOR CKAROE 


/“I.UOWKAI' VI I.HCiIj f U(jM 

KM X iKjljljM Ul / 11 r 10 ii.ij',1/. 

MH X r/X'jM xiju'iv <A( a ir i 

BASIS. 1/^101 1 WIS AlJ.JUSIIlJ AOC.1,1'0 


(OS ? Ki xv 

! I.'O 3UU - A J ; , 

Ill AW) M I'l /■( I 
M.l ) Or lo Mi- 


bi ; A.l I. iSON f1. Milboii). 

PREpara; I OR OAK: ; i/I^l/SI 


APPfiOVeD OV: 




sul'l III;! Oi !,i ■ Oil K.Ai loJi u/ii;- '.lu 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsvn0004 










